KSIADZ IGNACY BARAN 


były wikaryusz kościoła katedralnego, 


urodzony w Jaworznie 1855 r, wyświęcony na kaplana 1879 r, opatrzony SS, Sakramentami, 
zakończył życie dnia 14 października 1899 r. o godzinie 712 rano, w domu XX. Emerytów. 


W poniedziałek dnia 16 b. m. o godzinie 8-ej rano odprawi się 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele XX. Emerytów św. Marka przy ulicy Sławkowskiej, poczem nastąpi wypro- 
wadzenie zwłok na cmentarz krakowski, na które Wielebne Duchowieństwo, Kolegów, 
Znajomych i Wiernych zaprasza X. Rektor XX. Emerytów. 


W drukarni Józefa Romana Łakocińskiego w Krakowie. 


